

^ 



S OJS^AI AS . .^ 

F Q il ^' THE 

IIAltP SI CHORD oR^ PIAKO FOR.l^E ; 

Tt'lTJlL AIT 
Iir U J^rB I.T T>B DICJLT ED 



T Q 



m.m 



JHE RIGHT HON I. ABIT M E i Jli G URN E 

]9 Y 

JOHX CRISTIA]^ BACH, 

M T7 S I C MA S T E R TO JLlKll 




i 






LONIKJN rrijitftl &r Sicsld bv Vt^ELCKKK in C*crniPi.l HlttcI ik^ho. where Tn.av inf had :iil ihe above AtleJiot* Wo fHs .. !ki . 



Mofl^riisi^ 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



^—^i^m^mmi 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



r0m 



i 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



t- 1 1 ■■■■J 



AUeg 



TO 



s 



ONATA 




J t [ 

T rnr , r 



^ 



I 



f 



(I 



k 



Mil Ijlj I N |l 1^1, I ||| 

■P 9 h 



-ft-S^^ 



^^ 



f 





Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



(^ 




^ i ir^^j ht - 



mm 



^uttmm 



■ ■ ^ - ^ 



*' ^- 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



— 'I - ^ , 



i B~am~L i j » ! ■ » i mt 



-sp-SP 



^^ i ■ pi I ■ ■ ■ K f 








r r r ij r r r 






Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 




^ 



■■■[j^ l jr'ljir J f ^ 




ii-q^IMhJTi;]!] I ,1 I T| | |JJ|J ^.J]J 





^njJtra 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



J- III ^ 1 , y I 



.]l 



Allegro alTai 




Harvard University - Eda Kuiin Loeb IViusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



^f^^ffmtf/fi 



^^^ 



^V'T^ir nr't 



/ 






HAPVAPD UMtVrrSSlTY 

EDA Kunr' '^""^ ■ -■- - '^'^ 

r' ■ ,,u^c; ^^j MASS. 



m 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



' I ^ II I 



S OXAT A 



J i j^ff i ^Mum 






fl fr* 




r rfnrT r ^ir rfrirrfrr f g 




^fefe 



/r i i^W i lr i r %ij p "iTl i r J ^ 







Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



^ — — J . < L i - 




T *f f 1 r r^ 




Harvard University 
IVIus 627.3.385. 



Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 



r^ — 3-^*-r-^;r" 



iJFi. * »^» 



-fcriHH^^ 



^^!^» **> '^^>— vi 



lO 




^^W-^^ 





rrmjf'ffii ' ^^ 





1^^^^ 







^ ^nnnrn ^^ ^ 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



II l»- 



JimMMLi 



^. -tr 



u 




si: 



p 



T3 














toT7u~i^pij i i ' i- j j i j j jUJJ i J . iiJij m 'I L' II 




^fj^ jjjgJijjjj^cT i rt^iE^ 



tJr 



ttrr . r 



•N 1 ,1 J U f r-H^iV^^ 




^^^^^a 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



Tempo Ji MtJimetto 




I — 1* 1 I 1 ' ^ I 1 — 





Ur tfib rf TOr^nt cf i^ i 





Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



1^ 




(^^^ 



' ' — -^ — '^-» 






-^•|i--|^"i^" 



i^ ^ ^ ml^^ 




ft'^Aiv^v^^fj'ir-'^'^'^ 




i^^p 



^^ 



m 




gpijTffrnfTi P 





^liMi* 



Jm^HMB 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



r-- J J ! ■ 1 I 



► 



14 



Allegro 




P^ ^^i^ 



^ 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IViusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



"^^••i 



"^-^^»^^^^^ 



15 







ffff^rV i f^^TlTj ^ 



Sip^ 



CUIJ J JJIfT'f^ 








MM 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



i Jagagj 





1^ 



^-^¥^^ 



i 



f r r 






E^^^EKiM^ESS 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IViusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



>WM 



••■^^^^^■■ip^r"^^ 



1/ 




i ^tg 



ff^^ ^^f^^ 



M 



■ 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



mwimimmmmm 



wmm 



mmmm^ 



18 



Ronrfeaux 




I 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library / Bacin, Joinann Cinristian, 1 735-1 782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 1 6; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 1 0. London, Welcker [1 773?]; [London, Welcker, ca. 1 780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



-r^-^^'^^m* 



mmm 






19 




D,C. 



I 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



tmm 



':*%.. 



20 



ARt 



igTfttt O 



s 



ONATA 




J J J iJ J J J If^ ^ff 




f ■ C^ Cf JJU 



^M 



t 




r i i ' ' ^ I'f I (M ' I 'ii I I 111 





Harvard University - Eda Kuiin Loeb IViusic Library / Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



^^^^m^^t^^^m^mt-mwrm^tm i t^ ,< 



21 




" f ^ J^ f *f 1 r r r J 





Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



mmff^if 



^^^r^^mm^^ 



22 





Aji 'f^ 



^m 



^m 



m 







fffmffr't^^^rrfffrr ij^s-i^rrrrcr^ 




^ 



^^m 



J J J J 



^ 



« 



J J J J 



r r r r 



^ 





Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



^p^ 



■ll^ I "1 



ll'^ 



23 




i>-Vp . | J J J-^ ^^ 




^1-jj j:i.j \ir \ , l ^ ^r^J-jx::^ ^ 






4 








*j 



*— p- 



^ I J 1 , 1 I 1 1^^^ 



\ r 



^ 



* 



^ 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



mifmm 



«*« 



wmf^i'mmm 



era^^Fivw^EM 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



-*^ 



-— •i*^^^^ 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



Allegro 



onataV 




( f^^^ir ^^ 




Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



■i 











i f'TT r>f i f j' ^ 




\r^ 



^ 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



r:msrr^= 



2H 




J^"^ 



i--J---<^ 



p..^ \ Sl 




'•^ tl jjj'^ l^^ f j^ 







b 



i 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 




I'^Wjr l Jj 





|J^JTBJT1h!^> ^ 






5 








t l J 'Mm l J 'i r. :ijli 'f [ ih l 



(j^'jij > ' £ ^ 



3zs: 



MM <i,> J ^ ^ 




I . I I I II I I iijj ii I I'll i; I lij^L 




* 






ft/ u 




^^^Pi 







Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 




I iM| ' I Ij I II I II T 





^YPij ^ 



Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



31 




«3 



[2^ 



■ -^.g-fi- -'T *wa 



J 



Eda Kuhn Loeb Music Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 



.^ . - l <g 



^nn 



^ 






j^lleoro coJi Spirito 




SoNAT a\T^^' ' /^ t - J' I ^ §^ ^ 




^ 



^ 



-p« 



i R ' r^ |I Ri[V^ J ^r r r f jn i .i.... i i rr 




| j!'«^'' J 




iMi ^i- m Lij 




#- 



^ 



1— ti4Ct-:ia»*!*s=iPr^ - 



Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 







Harvard University - Eda Kuiin Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joiiann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



F 



.e^fmam 



t 



.'^4 



f 



I ' Uii J i-UJ ' i l*i 




4'.jiij^iU.yj'ii^-iiiV[j'i.^|ii"iimicj^ 



'] '1 1 1 r 




.^1 - ^%-. 




JL 



T" 



W^. 



^-x^ 




# L ^ ^ 



i^mi'iii T" 



•3f 



, 1 T 







^ll| rj;n |||l11.i f l |U.i=p^lW-4k 



^1 



■ '-»r| r 



V: 




- r if r r J 



f ir'M^ 'I 




*M 



Harvard University 
IVIus 627.3.385. 



Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 




.35 



|. i JT33Jri.jJ?ILU 









1M1=^ 




^'— t-p 







rif— 



^'^ \ U'Wt^^ 




\ ^ ^^-f=^-4 4 




r^ r r 1"^ ^ j ij r^ ^ 



T^ii r I I I %H^ 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacii, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 





.':fff 



Miimetto 




^^m 




i 




A .i } 







^^p 



I ;;"'./" ^ I ^ I I I ir I M l I 1 1| I [ n 



ZI 



fl Q'^Jj ! i,l.'il= 



Fiihft 




ii'ijii^hriijii^iin 






tf+Aiit-^ 



zr 



I. 





Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Ciiristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



t 







I 



i 




Harvard University - Eda Kuinn Loeb IVIusic Library/ Bacin, Joinann Cinristian, 1735-1782. Sonatas, flute, keyboard instrument, op. 16; Sonatas, violin, keyboard instrument, op. 10. London, Welcker [1773?]; [London, Welcker, ca. 1780]. Merritt 
Mus 627.3.385. 



